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Ein platzsparend&s-Uhrenradio. das 
durch seine hochstehende Bauweise 
bequemen Einblick gewährt. Schreib- 
tisch. Sideboard oder der kleine 
Nachttisch bieten sich geradezu an als 
idealer Standplatz. Zur perfekten 
Electffbnic-Uhr kommt das perfekte 
Radio mit elektronischer Sender- 
speicherung auf 6 UKW-Programm- 
tasten. Die seitliche Lautsprecher- 
Abstrahlung erzielt einen über- 
raschend brillanten Klangeindruck 


Technische Daten des Rundfunkteils 


siehe gemeinsame Merkmale sono- 
clock 21. 31 und 500. 
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GRUNDIG ist einer der ersten Herstel- 
ler der Welt. der eine elektronische 
Digitaluhr als Modul - speziell fur 
GRUNDIG entwickelt mit den unten 
genannten Vorzügen anbietet 
Entweder als electronic-clock EC 10 
ohne Radio oder eingebaut in eines 
der Uhrenradios sono-clock 500 
sono-clock 21 und sono-clock 31 
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Perfekte 
Electronic... - 


sono-clocks mit 3 Wellenbereichen 
oder 7 UKW-Programmen. 


‚Küche, Ruso oder Hobbyraum. 
A ¡Eine ideenreiche Konstruk: 
¡tion, mit Liebe zum Detail 

verwirklicht. Das erkennen 
Sie am besten an den vie- 
len kleinen Vorzügen 
Automatisch schaltet die 
Uhr den Empfänger zu 
Beginn einer interessanten 
Sendung ein. Abends stellt 
man auf automatisches 
„Abschalten“ und wird am 


nächsten Morgen wieder 
sanft mit Musik geweckt 
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Electronic-Uhrenradio 

Musik, Unterhaltung und Information 
auf den 3 Wellenbereichen - UKW 
Mittel- und Langwelle —, das ist der 
besondere Vorteil dieses Modells. Der 
Senderschnellwahl „Quicktuning 
dient der bequeme Abstimmknopf mit 
Fingermulde an der Seite des Gerätes 
Das Gerät ist lieferbar in den Farben 
Rot, Gelb oder Weiß. 

Maße ca, 31x 9x 19 cm. 
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Electronic-Uhrenradio 

Der besondere Vorteil dieses Modells 
ist die elektronische Senderspeiche- 
rung auf UKW. Jederzeit konnen Sie 
zwischen 7 festeingestellten UKW- 
Programmen entscheiden. Ein 
Tastendruck genügt und das vorge- 
wählte Programm ist da 

Sofort, klar und unverzerrt 

Das Gerät ist lieferbar in den Farben 
Rot, Gelb oder Weiß, 

Maße ca. 31x9x 19 cm 


Gemeinsame technische Merkmale 
des Rundfunkteils: sono-clock 21, 31 
und 500 

Modernste IC-Technik im AM- 
(sono-clock 21) und FM-Zwischen- 
frequenz-Verstärker,'in der eisen- 
losen Endstufe und zum Stabilisie- 
ren der Abstimmspannung bei 
sono-clock 500 und 31 
Ferritantenne fur Mittel- und Lang- 
welle bei sono-clock 21 

Getrennte Eingange fur Hoch- und 
Wurfantenne 

Keramikschwinger sorgen fur 
beste Trennscharfe 

Leichtgangige Regler fur 
Lautstarke und Klangwaage 

4 Watt Ausgangsleistung (3,5 Watt 
bei sono-clock 500) und klangstar- 
ker Superphon-Lautsprecher 
Anschluß für Kleinhörer (eingebau- 
ter Lautsprecher wird bei Klein- 
hörerbetrieb abgeschaltet) 
Netzbetrieb 220 V- 
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Digital-Uhrenradio mit 24-Stunden- | 
Weckeinrichtung und elektronischer 
Senderspeicherung fiir 4x UKW und 

2x Mittelwelle 


Beleuchtete Ziffern-Synchronuhr i 
mit Zeitschalter und 24-Stunden- 
Weckeinrichtung 1 


Modernste Technik mit 4 integrier- 
ten Schaltkreisen. ICs im AM- und 
å FM-Zwischenfrequenz-Verstärker j 
in der eisenlosen 3-Watt-Endstufe 
mit 4 2 oder und zum Stabilisieren der Abstimm- | 


spannung | 


3 Wellenbereichen. 





sono-clock 10 





Keramikschwinger sorgen für beste 
Trennscharfe bei AM und FM 
Klangschalter fur Sprache/Musik 
Netzbetrieb 220 Volt 








Schickes Kun offgehäuse rot 
gelb oder weiß 
ca. 29x 10x 19 cm 
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Digital-Uhrenradio mit 3 Wellenberei- 
chen, 24-Stunden-Weckeinrichtung 
und Time Control 

Elegante Flutlichtskala, beleuch 
Ziffern, Synchronuhr mit Zeitsc 
ter, Nachwecksystem und Time 
Control. Eine zusatzliche Tageszeit- 
anzeige erleichtert ein Ablesen der 
Uhrzeit im 24-Stunden-System und 
gewährleistet ein sicheres Program- 
mieren der Weckautomatic 
Helligkeitsregler fur Uhren- 
beleuchtung 

Modernste IC-Technik im AM- und 
FM-Zwischenfrequenz-Verstárker 
und in der eisenlosen 4-Watt-End- 
stufe 








al- 








fur Lautstarke 
Kleinhoreran 
tzbetrieb 220 Voit 

es Kunststoffgehause rot 








a.31x9x 19cm 








Ihr Fachhändler erwartet Sie 
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